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So IB£ R. M. Schuster (1958) £ S^fM^fr 5 t t *, » 

&Wh c b>WflW%M)^!k’Kfrb^jL twsft 4“ISl©®f2Sfd:C© Schuster 

m-fh % ®t^5o 
bi>frfr^fto LfrL 
w^wrn?, ^Hiccoj; 

— X Fulford (1956) OW) Nardia-type “C*35So 'S 7 c^S©^ 

SKfe-f S«^«fc^WaioK#lcov.^^s i, 

£-j~Sc:^ib, 

WMtOtl-Si neutral red t»(E©]gg 

mm®^^-± So s^$tt^ffc^istrwt b'm<& s c -^H^ansatt^fb*s&ac> 

T%§£fe$jL%w 0 toi 5&c 

- >-©®^< M^S^tSRCgS %<Db%}Lb*L So t fciao 

SWt^o^feeSrOft&iottK^IUCtJ^SC ^©»£3g 

c £#t*£S b%jLb*L& 0 

4) coa KKaLfcc h 132)SLAMM©Tt$ 0&K 
#r£fi^gP£-) lcfe< §A.©/jN^M^?r!±!U'C^S%©^#^07fco c©£5* 
(tjLtt^ib©f?£^£.ib*tS) 5o 


0’7*'Jr7^-3r|!fi('C'!2l^ < ’t C^CLUBc^ID Shigeo A'CIYAMA : Adequate name for sect. 
Acutae of Carex. 

^Sfiid: Carex acuta L. Section ^\Acutae ^f§V» btlXV*??: 0 

1955” ©Efi^^f TcLfcott i5^K±#-c^o 
&©t?, OW Sect. Acutae 'S■07 ! e©''C$5 5>£5, (£■ <£ i9 CJlfi Sect. 

Carex % ®X°%> S ©tTFlB© £ 5 ICfHE^^rtr^fc/C t 3 iV 

Carex (Typus : Carex acuta L.) Sect. Carex 
Sect. Acutae Fries, Corp. FI. Suec. 191 (1835). 

Sect. 25. Acutae Akiyama, Car. Far East Reg. Asia : 71 (1955). 


B^X^HIit^Iilfi (II) A5 pp. 139 0® 70 

me , 0)K©MK^iMic^ o x w s o -&%> s 0 ^ * w 

b 140S®x.y&MbtLZ C b »c& t)HKii0£#^^*HfH7t:©xy©^SP 
fctc&SO'ee^Piffo.fefeHKi^^rt'SJ: S^fcSSfrigKiSWH'So 

J. Yoshikawa: leones of Japanese Carex, Vol.2. 139 pp. inch 70 pis. (1958) 
Publ. by. Hokuriku-no-Shokubutsu-no-Kai, c/o Botanical Institute, Faculty of Science, 
Kanazawa Japan. (A^lBltftsP) 
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